取扱説明書 



ラジオカセツトレコーダー 

品番 U 4- MT 14 I 保証書付 


このたび(丈お買い上げいただぎ、ありがとうございました。 
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取 
扱説明書をよくお読みください。 

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に 
保管してください。 

なお、この取扱説明書は保証書付になっています。保証書は 
「お買い上げ日」、「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店 
よりお受け取りください。 
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安全上のご注意 
各部のなまえ 



電源について 
共通の操作 



カセツトテープを再生•録音する前に 
カセツトテープを聞< 
ラジオを聞く 



カセットテープに録音する 



お手入れ 

故障？ その前にちよつとこれを 
保証書と アフターサービス 
お客さまご相談窓口 
仕様 

無料修理規定 


取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 

包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 


本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では 
使用できません。 

This unit is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 











































安全上のご注意 


安全のため必ずお守りください 

■絵表爪について 

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた 
めに、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して 
から、本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 
能性が想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


■絵表示の例 


△の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。 
q の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。 
•の記号は「しなければならない行為」を示します。 


お願い 


參「安全上のご注意」の文中での「電源を切る」とは フアンクシヨン スイッチを「テープ/電源@」にすることです。 
• 「安全上のご注意」のイラストと本機とでは若干形状等が異なることがありますがご了承ください。 


A 警告 


一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください 


次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本体のファ 
ンクシヨンスイッチで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売 
店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。 

• 煙が出てい各変なにおいや音がする(異常状態） 

煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理を 
ご依頼ください。 

• 本機の内部に水などが入った 
• 異物が本機の内部に入った 
• 音が出ないなど(故障状態） 

• 倒したり落としたりして、キャビネットを破損した 
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電源プラグ 
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A 警告 


電源について 


■電源電圧1 00 V 以外や国外では使用しない 


■電源コード接続時の注意 


次のことをお守りください。誤った使い方をすると 
発熱などにより、火災の原因となります。 

• 電源プラグはコンセントへ確実に接続する。 

• 電源コードは束ねたまま使用しない。 

• たこ足配線はしない。 


A 


々:萑実リ 



■電源コードを傷つけない 

無理な使いかたをするとコードが破損しますので、 
次のようなことはしないでください。 

• 電源コードの上に重いものを乗せる。 

• 途中でつぎ足したりして加工する。 

• 無理に折り曲げる。 

• 傷をつける。 



電源コードが傷んだときは、お買い上げの販売店 
に交換をご依頼ください。 

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。 


■定期的に点検を 

設置時から1年に1度は電源コンセントと電源ブラ 
グの間にホコリが付着していないか、電源コードに 
傷みがないか、電源プラグが抜けかけていないか 
などを点検してください。 




表示された電源電圧 ( AC 1〇 0 V ) 以外の電圧で使 
用しないでください。火災、感電の原因となります。 
また、本機を AC 電源で使用できるのは日本国内の 
みで、外国では電源電圧が異なりますので使用で 
ぎません。 


This unit is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 



■雷が鳴り出したら 


電源プラグやアンテナには絶対に触れないでくだ 
さい。感電の原因となります。 


⑧ 


接触禁止 




屋外で使用中の場合(丈使用を中止し 
て安全な場所に避難してください。落 
雷の原因となります。 


_使用方法•設置_ 

■分解しない 

本機を分酿改造しないでください。火災、感電の 
原因となります。内部の点検、調節、修理は、お買い 



■ 本機の上に水などの入った容器を置かない 

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因とな 
ります。 





















A 警告 


■ぬらさない 


■運転中、ヘッドホンは使用しない 


• 本機をぬらさないようにご注意ください。火 
災、感電の原因となります。 


• 風呂場、水辺、雨天の中などでは使用しないで 



自動車•才一トノ（イなどの運転中や自転車に乗りな 
がらヘッドホンやイヤホンを使用しないでくださ 
い。交通事故の原因となります。 



■異物を入れない 


■通風孔をふさがない 


通風孔やカセット挿入口などから、金属類や燃えや 
すいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだ 
りしないでください。（特に小さなお子さまのおら 
れるご家庭はご注意ください。）火災、感電の原因 
となります。 

禁止 

■乾電池で使用する場合 

電源コードはコンセントおよび本機の AC 電源端子 
(AC INPUT 〜)の両方とも抜いてください。コン 
セント側が接続されていると火災、感電の原因とな 



通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 
となります。本機の後部や底部などに通風孔があ 
り、次のような使い方はしないでください。 

• 本機をあお向けや横倒し、逆さまにする。 


參押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く。 
• テーブルクロスをかけたり、じゆうたん、布団の 



■壁にぴったりつけない 


ります。 

A 霪 

電源プラグ 
を抜く 



■ヘッドホンやイヤホンの音量に注意 


0 

禁止 


耳を刺激するような大音量での長期 
間の使用はしない。聴力が大きく損な 
われる原因となります。 


本機の設置は、壁から10 cm 以上の間隔をあけて 
ください。また、他の機器との間は少し離してくだ 
さい。 

ラックなどに入れるときは、本機の天面および背面 
からそれぞれ10 cm 以上のすぎまをあけてくださ 
い。すきまがないと、内部に熱がこもり火災の原因 
となります。 


0 


禁止 
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A 注意 


■本機の上に重いものを置かない ■持ち運びの注意 


0 バランスがくずれて倒れたり、落下して、 
けがの原因となることがあります。また、 
^ ± 本機の上に乗らないでください。 （特に小 
さなお子さまのおられるご家庭はご注意 
ください。） 


■本機を不安定な場所に置かない 

平らで水平な場所に設置してください。 
不安定な場所に置きますと倒れたり、落 
_ ± 下して、けがや故障の原因となることが 
あります。 


C 籲電源を切り、電源プラグをコンセント 
から抜き、外部接続をすべて外してか 
ら持ち運びしてください。接続したま 
を抜く ま持ち運びするとコードが傷つき、火 

災、感電の原因となることがあります。 
• ロッドアンテナをたたんでください。 
伸ばしたまま持ち運びすると□ッドア 
ンテナがひっかかったり、当たったりし 
てけがの原因となることがあります。 


■ スピーカーの前に割れやすいものなどを置かない 




■ 電源プラグを抜くときの注意 


⑳ 

ぬれ手禁止 


參ぬれた手で電源プラグをさわらない 
でください。感電の原因となることが 
あります。 

拳電源プラグを抜くときは、プラグを 
持って抜いてください。電源コードを 
弓Iっぱるとコードが傷つき、火災、感電 
の原因となることがあります。 


■設置場所に注意 


A 參じゆうたんやたたみ、塩化ビニール製 
の床材や家具などの上に設置すると 

- きは、下に板などを敷いてください。 

直接置くと床面が変色することがあり 
ます。 


0 參 m ほこりの多い場所や、油煙、湯気が 
当たる場所に置かないでください。火 
„ 災、感電の原因となることがあります。 

^ 參窓を閉めきった自動車の中や直射日 
光が当たる場所など温度が高くなる 
場所に放置しないでください。火災、 
故障の原因となることがあります。 


0 


スピーカーからの空気圧により倒れたり、 
落下して、故障やけがの原因となること 
があります。 


禁止 


■音量に注意 


❶ 

§ 


• 始めから音量を上げ過ぎると、突然大 
きな音が出て耳を傷めることがありま 
す。音量は少しずつ上げてご使用くだ 
さい。 

• 電源を切るときは音量を小さくしてお 
いてください。電源を入れたとき、突 
然大きな音がでて聴力障害などの原 
因となることがあります。 

• 長時間音が歪んだ状態で使わないで 
ください。 スピーカーが 発熱し、火災 
の原因となることがあります。 


■カセツト挿入口に手を入れない 

A けがの原因となることがあります。（特に 
小さなお子さまのおられるご家庭はご注 
指，さ意ください。） 

まれない 
よう注意 












A 注意 


■電磁波の発生する機器に近づけない ■乾電池使用上の注意 


0 携帯電話、充電器や電磁波の発生する電 
気製品に近づけないでください。電磁波 
^ ± のためにノイズの影響が生じることがあ 
ります0 


■ クレジットカードなどをスピーカーに近づけない 


0 本機のスピーカーには強力な磁石を使用 
していますので、時計、クレジツトカード、 
„ ± 磁気定期券、カセツトテープ、ビデオテー 
プなどは、スピーカーのそばに置かない 
でください。データが壊れて使用できな 
くなることがあります。 


■長期間 （1 ヶ月以上)使用しない場合 
やお手入れの際の注意 


C 安全のため電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 


電源プラグ 
を抜く 


乾電池の使い方を誤ると乾電池の破裂、液もれに 
より、火災、けがや周囲を汚損する原因となること 
があります。次のことをお守りください。 

指定以外の乾電池は使用しない。 

• 極性( ㊉ と ㊀ )に注意し、表示通りに入 
れる。 


0 

禁止 


• 種類の異なるものや、新旧の乾電池を 
混ぜて使わない。 

• 乾電池を充電、加熱、分解したり、火や 
水の中に投入しない。シヨートさせな 


い0 


© • 長期間 （1 力月以上)使用しないとき 
は、乾電池を取り出しておく。 


もし、液もれが起こったときは、電池ケースについ 
た液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れて 
ください。万一、もれた液が身体についたときは、 
水でよく洗い流してください。 


付属品をお確かめください 



電源コード(約 1.8 m ) ……1 

(本体の電池ぶたを開けた所に入っています。） 

本書(保証書付)……1 


ご注意 


本製品に付属の電源コードは、本製品以外の機 
器に使用しないでください。 


著作権について 


• 放送や MD 、 DVD 、 CD 、 レコード、その他の録音物 
(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作 
品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じぐ著作権法により 
保護されています。 

• 従ってそれらから録音したテープを売ったり、配った 
り、譲ったり、貸したりする場合、及び営利(店の BGM 
など)のために使用する場合には、著作権法上、権利 
者の許諾が必要です。また、無断で複製、放送^上映、 
有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず） 
することは、法律により禁止されてし)ます。 

• 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内 
容や申請、その他手続きについては「日本音楽著作権 
協会」 ( JASRAC ) におたずねください。 

JASRAC 本部: TE し 03-3481-2121 
FAX . 03-3481-2150 
URL http :// www . jasrac . or . jp / 
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各部のなまえ 


正 面 



背 面 

ハンドル AC INPUT 〜(交流電源) 5 晶子 



電池ぶた 





















































































電源について 




AC 電源でご使用の場合 

乾電池でご使用の場合 


1背面の AC INPUT 〜端子へ 



電池ぶたを開け、別売の 単1形乾電池 4本を図のよ 
うに入れ、ふたを閉めます。 



• 電源コードを抜き差しするときは、フアンクシヨンス 
イッチを「テープ/電源@」の位置にしてからおこ 
なってください。先に電源を切らないと故障の原因と 
なります。 



ちよつとこれを! 


• 近くに置いたテレビに色ズレを生じたり、本機のラジ 
才にテレビからの雑音が入る場合は、本機をテレビか 
ら離してご使用ください。 



• 極性( ㊉ と ㊀ )を間違えないように図に示す番 
号順に入れます。 

• 電源コードが AC INPUT 〜端子に接続されて 
し、ると乾電池では動作しません。 

• 長期間 （1 力月以上)使用しない場合や AC 電源 
で使用する場合 I 丈乾電池を取り出しておいて 
ください。 



ちよつとこれを! 


乾電池の交換時期は…… 

• 乾電池が消耗してくると次のような現象を生じます。 
• 音が小さし\ひずむ。 

• テープ速度が遅くなる。 

• ラジオは聞けるがテープが正常に動作しない。 

• 大切な録音をするときは、あらかじめ新しい乾電池に 
交換するか AC 電源の使用をおすすめします。 


• 電源 インジケーターは乾電池の残量を表示するもの 


ではありません。 


8 


























共通の操作 



音量を調節する 


音量つまみを回す 



聞き終えるときは 


ラジオのとき： 

フアンクシヨンスイッ 
チを「テープ/電源®」 
にする 


テーフ/ 

電源圆 • • ラジオ 



テープのとき： 

動作中の場合は停止/取出し (■ A ) ポタン 
を押す 


ヘッドホンで聞く 

ミニプラグ付のヘッドホン(市販)またはイヤ 
ホンを上面のヘッドホン端子に接続する 



端子へ 



• ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出 
ません。 

• ステレオヘッドホンも使用できますが、音声は 
モノラル音声になります。 



音のエチケット 

楽しい音楽も時と場所によっては気 
になるものです。音量は時間と場所 
に応じて適度に調節してください。 
特に夜間の音楽鑑賞には気をくばり 
ましよう。窓を閉めたり、ヘッドホンを 
ご使用になるのも一つの方法です。 
































































カセツトテープを再史•録音する前に 


お使いになるカセツトテープについて 

• ノーマルテープ (TYPE I)をご使用ください。八イボ 
ジシ ヨン (TYPE n) やメタル (TYPE IV) テー プは再 
生できますがその特性を活かすことはできません。ま 
た、録音すると正しく録音•消去できませんのでご注 
意ください。 

• ツメを折ったカセツトテープでは、録音はできません。 

• 100分以上の長時間テープは大変薄ぐ伸びやすい 
ため、回転部に巻き込んだり、テープ走行が不安定に 
なることがありますのでご使用にならないでくださ 
い0 

• エンドレステープは使用できません。 


テープにたるみがあるときは… 

たるみのあるテープは傷ついたり、切れる原因に 
なります。また、巻き込んだりして故障の原因にな 
ります。テープがたるんでいるときは、鉛筆などで 
たるみをとってから使ってください。 



• テープを引き出したり、テープ面にふれないでくださ 
い0 

• リーダーテープ部を巻き取るときI丈矢印方向に回し 
てください。逆に回すと巻き込みの原因になります。 


録音したテープを誤って消さないために 

カセットテープの後ろ側にあるツメをドライノ（一な 
どで折れば誤消去の防止になります。 



誤ってツメを折ったり、再び録音したいときは、セロ 
ノ V ンテープなどで穴をふさぐと録音できるテープ 
に復元します。 


自動録音レベル調整について 

本機には ALC (Automatic Level Control : 自動 
録音レベル調整のこと）回路が内蔵されています 
ので、自動的に適正なレベルで録音されます。 
音量つまみを調整しても録音には影響しません。 


カセツト テープの 保管について 

ご使用後は所定のケースに入れ、高温多湿、磁氣 
直射日光チリ、ホコリの多い場所やカビの発生し 
やすい場所はさけて保管してください。 


大切な録音や再生は事前に確認を 

大切な録音や再生の場合は、正常に録音や再生が 
できることを確認してください。 
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カセツトテープを聞く 



1フアンクシヨンスイッチを「テープ/電源 
©」にする _ 


電源® • • ラジオ 


2停止/取出し(_全)ポタンを押す 

カセツト ホルダー が開きます。 


4 再生 (◄) ポタンを押す 

再生が始まります。 

再生を途中で止めるには 

停止/取出し (■ A ) ポタンを押す 

もう一度押すとカセツトホルダーが開きます。 


ご注意 


• 再生中に本機を動かしたりしないでください。テープ 
を傷めたり、故障の原因となります。 

• カセットホルダーが完全に開し''てから、カセットテープ 
を取り出してください。 


一時停止する 

再生中に一時停止( II )ポタンを押す 

もう一度押すと再び再生が始まります。 


早送り、巻戻し 


-停止時に早送り(◄イまたは巻戻し(►►)ポ 

3カセツトテープを入れ、カセツトホルダータンを j 田ォ 


を閉める 

カセツトホルダーはカチッと音がするまで確 
実に閉めてください。 



<カセツトテープの入れかた ' 

再生(または録音)する面を手前に向け、テープ 
の露出している方を上側に、巻き取られている 
方を右にして入れます。 

• テープのたるみがないことを確認してからカセツ 
トテープを入れてください。 

• 録音するときは、頭切れをなくすため、あらかじめ 
リーダーテープ部を巻き取っておいてください。 

IpioI 

V 1 - 1 _ J 


お望みのところまで巻き取った後、 停止/取出し 
(■ A ) ボタンを押します。 

• 早送り•巻戻し中はテープが全部巻き取られても、ポ 
タンは自動的に復帰しません。 停止/取出し (■ ▲) ボタ 
ンを押してください。 



ちよつとこれを! 


• 再生中や録音中に 早送り (◄◄) または 巻戻し (►►)ポ 


タンを押した場合、すぐに早送り/巻き戻し機能に切り 


換わります。 


• 再生•録音中にテープが全部巻き取られると、自動的 
にボタンが復帰して停止します。 























































よりよい受信をするために 

FM 放送のとき 

ロッドアンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向に 
向けてください。 



AM 放送のとき 

本体の向きを変えて、もっともよく聞こえるように 
します。 



1フアン クシ ヨン スイッ 
チを「ラジオ」にする 

テープ/ 

電源 圃 • 

ラジオ 

(() 

() 



2 パンドスイッチで希 

AM . 

FM 

望のバンドを選ぶ 

() 

() 


3 iCTU つまみで希望の放送局に合わせ 
る 



テレビに色ズレが生じたり、本機にテレビの雑音が入 
る場合は、本機とテレビを離してご使用ください。 
受信状態は本機の設置場所によって変わります。 


ラジオを聞< 


選局 


選局 





C 


12 











































カセツトテープに録音する 



1停止/取出し （■ 4 ) ポタンを押して 
カセツトホルダーを開け、録音用カセツト 
テープを入れる IP 1 1 

• テープの途中から録音するときは、録音を開始す 
る位置までテープを巻き取っておいてください。 


5 録音(書)ポタンを押す 

再生 (◄) ボタンも同時にさがり、録音待機状 
態になります。 


6 一時停止 do ポタンを押す 

録音が始まります。 

内蔵マイクから録音するときは、マイクと口 
元の距離を約 30 cm 離してください。 



録音を止めるには 

停止/取出し (■ A ) ポタンを押す 


2 カセツトホルダーを閉める 

カセツトホルダーはカチッと音がするまで確 
実に閉めてください。 


3 ファンクシヨンスイッチで録音するファ 
ンクシヨンを選ぶ 

ラジオ • 内蔵マイクの2つから録音するソー 
スを選択します。 


ラジオを録音するとき 

フアンクシヨン スイッチを「ラジオ」に切り換 
えて、放送を受信する0 「P12I 

内蔵マイクを使って録音するとき 

フアンクシヨン スイッチを「テープ/電源@」 
に切り換える。 



ちよつとこれを! 


• 録音中にテープが終端までくるとカセットデッキは自 


動停止します。 


• 自動録音レペル調整について 

本機には ALC (Automatic Level Control: 自動録 
音レベル調整のこと)回路が内蔵されてし)ますので、 
自動的に適正なレべ レで録音されます。 

音量つまみを調整しても録音には影響しません。 


録音を一時的に止める 


録音中に一時停止00ポタンを押す 

もう一度押すと再び録音が始まります。 



4 一時停止 do ポタンを押す 
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お手入れ 


テープヘッド 部の清掃 

カセットテープを再生または録音すると •• • 

• 音が悪い 

• きれいに録音できない 
• 前の音が残っている 
• テープが巻きつく 

などの症状がでた場合、その多くはヘッドやピンチ□一 
ラーおよびキヤブスタンの汚れが原因となっていますの 
で、市販のクリーニングキット(またはクリーニングテー 
フ) をお買い求めのうえ、 ヘッド部分を清掃してください。 



停止/取出し (■▲) ボタンを押してカセットホルダーを開 
け、ヘッド、キヤブスタン、ピンチ□—ラをふいてください。 


本体のお手入れ 


キャビネットゃ操作パネルのよごれは柔らかい布で軽く 

拭き取ってください。 

• よごれがひどいときI丈布を水でうすめた中性洗剤に 
ひたし、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてくだ 
さい。 

• ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。変 
色したり、塗装がはげるなどの原因となります。また、 
キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけない 
で < ださい。 

• 化学ぞうきんをご使用の際I丈その注意書にしたがつ 
て < ださい。 
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故障？ その前にちよつとこれを 


修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。 


故障？ 

原 因 

処 置 

テープもラジオも動作しな 
い 

• 電源プラグがはずれている 
• 乾電池が消耗している 
• 乾電池の極性が間違っている 

• プラグを確実に差し込む 
• 乾電池を交換する 
• 乾電池を正しく入れる 

音がでない 

• 音量つ まみが下がっている 
• ヘッドホンが差し込まれている 

參 音量つ まみを調節する 
• ヘッドホンをはずす 

カセツト レコーダー 部 



カセツトが入らない 
カセツトホルダーが閉まら 
ない 

• カセットの向きが上下逆さまになっ 
ている 

• 再生 (◄) ボタンが押されている 

• テープの見えている方を上に 
して入れる 

• 停止/取出し (_ A ) ボタンを押 
して解除する 

テープが走行しない 
再生 (◄) ポタンを押しても 
鳴らない 

• 乾電池が消耗している 
• 一時停止 (__) ボタンが押されてい 
る 

• フアンクシヨンスイッチが「ラジオ」 
になっている 
• カセットテープの不良 

• 乾電池を交換する 
• 一時停止 (__) ボタンを押して解 
除する 

• フアンクシヨンスイッチを 
「テープ/電源©」にする 
• カセットテープをとりかえる 

録音ポタンが押せない 

• ツメの折れたカセットを装着して 
し、る 

• カセットテープをとりかえる 
• 穴をセ□八ンテープなどでふ 
さぐ 

録音できない 

ラジオから 

• 選局がずれている 

• 正しく選局する 

内蔵マイク 
から 

• フアンクションスイッチが「ラジオ」 
になっている 

• フアンクシヨンスイッチを 
「テープ/電源®」にする 

音がとぎれる、音程が狂う 
消去が不完全 

• ヘッド部が汚れている 
• 八イポジションやメタルテープを 
使っている 

• 清掃する 

• ノーマルテープを使用する 

ラジオ部 



ラジオが鳴らない 

• フアンクシヨンスイッチが「テー 
プ/電源®」になっている 

• フアンクシヨンスイッチを「ラジ 
才」にする 

雑音が多く聞きづらい 

• 電波の受信状態が悪い 
• 電源雑音の影響を受けている 
• モーター、蛍光灯などの電気器具 
テレビによる雑音の影響を受けて 
いる 

• 選局がずれている 

• 本機の設置場所を変える 
• 電源コードを差し替える 
• 本機を雑音源から離す 
• テレビを消す 
• アンテナを調節する 
• 正しく選局する 



お願い 


長時間使用していますと、キャビネットの一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。 
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品番： U 4- MT 14 
購入時期 

症状：できるだけ詳しく 


保証書と アフターサービス _ 

保言正書 [裏表紙にぁります] について アフターサービスについてご不明の場合は 


• この商品には保証書がついています。お買い上げの 
際、販売店が発行します。 

• 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みに 
なって、大切に保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

なお、保証期間中でも有料修理になることがあります 
ので、「無料修理規定」 [P23 | をよくお読みください。 

修理 サービス について 

ご使用中に本機の調子が悪くなったときは「故障？その 
前にちょっとこれを」 [P15] の一覧表に従って調べてく 
ださい。なおらないときは、内部機構をさわらずに、お買 
い上げの販売店にご相談ください。 

• 保証期間中の修理は 

保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理さ 
せていただきます。製品に保証書を添えてご持参くだ 
さい。 

• 保証期間経過後の修理は 

修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要 
望により有料修理いたします。 

• あらかじめご了承いただきたいこと 

「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」 
や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換さ 
せていただくこと」があります。 


補修用性能部品の保有期間について 

ラジオカセットレコーダーの補修用性能部品の保有期間 
は製造打ち切り後6年です。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 


アフターサービスを お申しつけいただ<とき 
は、次のことをお知らせください 


お買い上げの販売店か、お近くの「お客さまご相談窓口」 
[P17] にお問い合わせください。 

拳転居される場合は 

ご転居によりお買い上げの販売店のアフタ_サ_ビ 
スが受けられなくなる場合には、事前に販売店にご相 
談ください。 

• ご贈答の場合は 

最寄りの三洋販売店か、または当社の「お客さまご相 
談窓口」にお問い合わせください。 


必ずお読みください 


本機の使用屯本機やカセットテープの不具合による録音 
の失敗および録音内容(データ)の損失を防ぐために 

1. 録音前には必ず試し録音をしてください。 

2. 録音データを他の機器にパックアップしてください。 

本機やカセットテープ使用中の不具合による録音内容 
(データ)損失や録音機会損失などの補償、また本機が使 
えなかったことによる付随的損害の補償については、そ 
の責任は負いかねます。 

また、修理の際にデータ消去を伴う事故が発生した場合 
の補償についても、その責任を負いかねますのでご容赦 
ください。 


①②③ 
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家鼋商品についての全般的なご相談 < 三洋鼋機株式会社お客さまセンター> 

受付時間： （365 日）9:00〜18:30 
総合相談窓口 ] 050-31 1 6-3434 

※上記番号をご利用できない場合は 大阪 (06)-6994-9570 へおかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 

三洋電櫟株式会社お客さまセンター 〒 570-8677 大阪府守口市京阪本通 2-5-5 

FAX : 大阪 (06)-6994-95 10 


家霞商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社> 


受付時間：月曜日 


-金曜日9:00 
(7 月〜8月) 
土曜•日曜•祝日•当社休日9:00 


〜18:30 
8:45〜19:30 
〜17:30 


北海道地区 

050-31 1 6-2333 

東北地区 

050-31 16-2444 

関東•甲信越地区 

050-31 16-2222 

近畿地区 

050-31 16-2555 

中部•北陸地区 

北陸 

050-31 16-2555 

中部 

050-31 16-2666 

沼津地区は、 

050-31 16-2222 

中国•四国地区 

中国 

050-31 16-2777 

四国 

050-31 16-2555 

九州地区 

050-31 16-2888 


京コールセンター 

:利用できない場合は、 
302-3401 へおかけください） 


阪コールセンター 

:利用できない場合は、 

三 50-8400 へおかけくだ'さし'〇 


沖縄地区 


098-944-50 18 


(:※）沖縄地区の受付時間:月曜日〜土曜日9:00〜17:30 
(日曜、祝日及び当社休日を除く） 


お客さまご相談窓口 


03=つづく 


■ まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 


持込み修理および部品についてのご相談 < 三洋電機サービス株式会社> 

受付時間：月曜日〜土曜日 9:00-17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く） 

※一部^ 土曜日も休日のサービス拠点があります。 

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。 
最寄の拠点は弊社ホームぺージ http :// jp . sanyo . com もしくは上記コールセンターでご確認ください。 




大脱 


4 


-E 
00 
D5 阪 
(0大 


修理相談窓口 


■ 上記のご相談窓口の名称^電話番号は変更することがありますのでご了承ください。 


































お客さまご相談窓口 



お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 


また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示 
は行し)ません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把 
握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。 

<利用目的> 

• お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品 • サービスに関わるご相談 • お問い合せおよび修理の対応のみ 
を目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用するこ 
とがあります。 

<業務委託の場合> 

• 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、 
適切な管理 • 監督をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ http://jp.sanyo.com をご覧ください。 


(110610 U ) 


18 






仕様 


テープレコーダー 部 


トラック方式 

2トラック、1チヤンネル 

録音方式 

直流バイアス 

消去方式 

マグネット消去 

早送り•巻戻し時間 

約150秒 ( C -60) 

周波数範囲 

80〜12,00 0 Hz 

ラジオ部 

受信周波数 

AM :526_5 〜1，606 _5 kHz 


FM : 76〜108 MHz 

共通部 

出力 

0.8 W ( JEITA / DC ) 

スピーカー 

9 cm 円型 

マイク□ホン 

内蔵マイク□ホン 

出力端子 

ヘッドホン端子(モノラルミニジャック）320 3.5¢ミニ XI 

電源 

AC 1 00 V 、50/60 HZ 


DC 6 V 単1形乾電池 X 4 本 

消費電力 

6 W (待機消費電力約 0.8 W ) 

電池持続時間 

[三洋アルカリ乾電池 LR 20 DX 4 本使用時] 


約21時間 (JEITA •テープ再生時） 


約23時間 ( JEITA - FM 録音時） 

最大外形寸法 

約300 (幅 ) x 142 (高さ) XI 18 (奥行 ) mm 

質量 

約 1.1 kg (乾電池含まず） 


約 1.6 kg (乾電池含む） 

付属品 

電源コード(コ-ド長:約 1.8 m ) 


仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。 
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無料修理規定 


お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態 
で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品 
と本書をご持参ご提示ください。 

1 . 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

□. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、弓|っ越し、輸送等による故障または損傷。 

八.火災•地震•水害•落雷•その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障 
または損傷。 

二.業務用としての使用、車両•船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損 
傷。 

ホ.本書の提示がない場合。 

へ本書にお買い上げ年月日、お客さま名、，販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられ 
た場合。 

卜.消耗品の交換•仕様変更など。 

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料は 
お客さまの負担となります。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合に(丈「お客さまご相談窓口」をご 
覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 Effective only in Japan 

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 


修理メモ 


この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの 
保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客さまの法律 
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お 
買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。 

• 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証書とアフターサー 
ビス」 IP 1 61をご覧ください。 
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総合相談窓口 

家電製品についての全般的なご相談は、下記の「総合相談窓口」へお問い合わせください。 

相談受付時間 

(365 日）9:00〜18:30 
総合相談窓口 

050-31 1 6-3434 

※上記番号をご利用できない場合は、 

大阪 (06) 6994-9570 におかけ <ださし'！。 

修理や部品に関するご相談 I 丈お買い上げ販売店、または 17 ページのお客さま修理相談窓口にお問い合わせくだ 
さい0 


長年ご使用の機器の点検を！ 

このよろな 
症状は 

ありませんか？ 

參電源コードやプラグが異常に熱い 

參コゲくさい臭いがする 

參電源コードに深いキズや変形がある 

參その他の異常や故障がある 

_ ,/ 


愛情点検 




こ'使用中止 

L 故障や事故防止のため、電源を切り、 

^ 電源コードをコンセントから抜いて、 

W 必ず販売店に点検をご依頼ください。 

V なお、点検 • 修理に要する費用は、販 

売店にご相談ください。 


8903 U 4 MT 1410 L 
( JP 1) 


三洋電機株式会社 

三洋電機コンシューマエレクト□ニクス株式会社 
家電事業部 

〒 574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号 











